IZABELLA STAFFORD HALL 


urodzona w Liwerpolu w roku 1833, po ciężkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, 


zasnęła w Panu w Krakowie dnia 17 października 1900 r. 


Po odprawionem nabożeństwie o godzinie 10-tej przedpołudniem w piątek dnia 19-go b. m. w kościele 
Służebnic Serca Jezusowego przy ulicy Garncarskiej L. 26, nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pekalskiezo w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


